रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 676 ] 
No. 676 ] 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


1 


सी . जी . डी . एल . अ . - 22122022-241290 

- 


8492 GI / 2022 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 


( 2 ) 


1993 

सत्यमेव जयते 

का 


CG - DL - E - 22122022-241290 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 2022 

संदर्भ : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 467 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं , तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं । चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण , यदि कोई हो तो वे भी साथ - साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं । 


आई एस 726 : 2022 

सामान्य प्रयोग के लिए जस्तीकृत इस्पात 

की बाल्टियाँ - विशिष्टि 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
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नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 20 2022 / अग्रहायण 29 , 1944 

NEW DELIII , TUESDAY , DECEMBER 20 , 2022 / AGRAIIAYANA 29 , 1944 


, 


अनुसूची 
प्रतिस्थापन तिथि 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


( 3 ) 


09 दिसंबर 
2022 


( 1 ) 


भारतीय मानकों , यदि वापस लिए 
जाने हैं , की संख्या , वर्ष तथा 

शीर्षक 

( 4 ) 


आई एस 726 : 1982 
सामान्य प्रयोग के लिए जस्तीकृत 
इस्पात की बाल्टियो के लिए 
विशिष्टि 


वापस होनें की 
तिथि 


( 5 ) 


09 जनवरी 
2023 


2 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 
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आई एस 12030 : 2022 
अर्ध- एसिड तेल – विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 12039 : 2022 
स्पेंट ब्लीचिंग अर्थ - विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 14443-3 : 

2018 

व्यक्तिगत पहचान के लिए कार्ड और सुरक्षा 
उपकरण संपर्क रहित प्रॉक्सिमिटी 
ऑब्जेक्ट्स 

भाग 3 प्रारंभीकरण और एंटी कोलिशन 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 14443-4 : 

2018 


व्यक्तिगत पहचान के लिए कार्ड और सुरक्षा 

उपकरण संपर्क रहित प्रॉक्सिमिटी 


ऑब्जेक्ट्स 

भाग 4 ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल 


आई एस 17003 ( भाग 1 ) : 2022 / आई एस 

ओ / टी एस 80004-1 : 2015 

नैनो - प्रौद्योगिकी – शब्दावली 


भाग 1 कोर शब्दावली 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 17003 ( भाग 3 ) : 2022 / आई एस 
ओ / टी एस 800043 2020 
नैनो - प्रौद्योगिकी – शब्दावली 
भाग 3 कार्बन नैनो ऑब्जेक्ट 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 17003 ( भाग 8 ) : 2022 / आई एस 
ओ / टी एस 800048 2020 

नैनो - प्रौद्योगिकी शब्दावली 
भाग 8 नैनो उत्पादन प्रक्रिया 
( पहला पुनरीक्षण ) 


― 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 

2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 

2022 


आई एस बी 726 : 1982 

जस्तीकृत इस्पात की बाल्टियो के 
लिए ( द्वि - बहुभाषी ) 
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आई एस 12030 : 1986 
अर्ध - एसिड तेल के लिए विशिष्टि 


आई एस 12039 : 1986 

स्पेंट ब्लीचिंग अर्थ के लिए विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ / टी एस 

80004-1 : 2010 


नैनों प्रौद्योगिकी – शब्दावली 
भाग 1 कोर शब्दावली 


आई एस / आई एस ओ / टी एस 

80004-3 : 2010 

नैनों प्रौद्योगिकी – शब्दावली 
भाग 3 कार्बन नैनो वस्तुएँ 


आई एस / आई एस ओ / टी एस 

80004-8 : 2013 
नैनोप्रौद्योगिकी शब्दावली 
भाग 8 नैनोउत्पादन प्रक्रिया 


09 जनवरी 
2023 


09 जनवरी 

2023 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


09 जनवरी 
2023 


09 जनवरी 
2023 


09 जनवरी 
2023 
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9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


आई एस 17897 : 2022 

पत्थर - पॉलीमर संमिश्रित फर्श की टाइल और 


तख्त 

विशिष्टि 

आई एस 17962 : 2022 / आई एस ओ 

25841 2017 

महिला कंडोम – आवश्यकताएँ एवं 

परीक्षण विधियाँ 
( पहला पुनरीक्षण ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 18000-61 

: 2012 

सूचना प्रौद्योगिकी – आइटम प्रबंधन के 
लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन 
भाग 61 860 MHz से 960MHz टाइप 
ए पर एयर इन्टरफेस संचार के लिए 
पैरामीटर्स 


आई एस / आई एस ओ 22915-9 : 2014 
औद्योगिक ट्रक – स्थिरता का सत्यापन 
भाग 96 मीटर ( 20 फीट ) और उससे लंबी 
फ्रेट कंटेनर को संभालनेवाले मास्ट के साथ 
प्रतिसंतुलित ट्रक 


आई एस ओ 22915-11 : 2011 
औद्योगिक ट्रक – स्थिरता का सत्यापन 
भाग 11 औद्योगिक वैरिएबल - रीच ट्रक 


आई एस / आई एस ओ 22915-15 : 2020 
औद्योगिक ट्रक स्थिरता का सत्यापन 
भाग 15 आर्टिक्युलटेड स्टीयरिंग के साथ 
प्रतिसंतुलित ट्रक 


आई एस / आई एस ओ 22915-17 : 2020 
औद्योगिक ट्रक स्थिरता का सत्यापन 
भाग 17 टोइंग ट्रैक्टर बोझ एवं कार्मिक 
वाहक 


आई एस / आई एस ओ 22915-20 : 2008 
औद्योगिक ट्रक स्थिरता का सत्यापन 
भाग 20 उपयोगिता द्वारा ऑफसेट , 
ऑफसेट लोड की विशेष स्थिति में चलने 
वाले ट्रकों के लिए अतिरिक्त स्थिरता 
परीक्षण 


- 


आई एस / आई एस ओ 31073 2022 
जोखिम प्रबंधन - शब्दवाली 


09 दिसंबर 

2022 


09 दिसंबर 

2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 
2022 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 25841 : 

2014 


महिला कंडोम 


आवश्यकताएँ 


एवं परीक्षण पद्धतियाँ 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ गाइड 73 : 

2009 


3 


लागू नहीं 


09 जनवरी 

2023 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


09 जनवरी 

2023 


4 


18 


19 


20 


21 
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आई एस / आई ई सी 60068-2-43 : 2003 
पर्यावरण परीक्षण 


भाग 2 परीक्षण – परीक्षण केडी 
अनुभाग 43 संपर्को और कनेक्शनों के लिए 
हाड्रोजन सल्फाइड परीक्षण 


आई एस / आई ई सी 60512-1 : 2018 
विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 
कनेक्टर – परीक्षण और माप 
भाग 1 सामान्य विनिर्देश 


आई एस / आई ई सी 60512-12 : 2002 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षण और माप के 

लिए कनेक्टर 


भाग 1 सामान्य परीक्षा 

अनुभाग 2 टेस्ट 1 बी : आयाम और द्रव्यमान 
की परीक्षा 


आई एस / आई ई सी 60917-1 : 2019 
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
प्रथाओं के लिए यांत्रिक संरचनाओं के विकास 

के लिए मॉड्यूलर ऑर्डर 

भाग 1 सामान्य मानक 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 

2022 


09 दिसंबर 
2022 


09 दिसंबर 

2022 


जोखिम प्रबंधन – शब्दवाली 


आईएस 9000 ( भाग 25 ) : 1980 
इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल 
आइटम के लिए बुनियादी 
पर्यावरण परीक्षण प्रक्रियाएं 
संपर्क और कनेक्शन के लिए भाग 
25 हाइड्रोजन सल्फाइड परीक्षण 
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आईएस 9001 ( भाग 6 ) : 1980 
पर्यावरण परीक्षण के लिए 
मार्गदर्शन 


भाग 6 संपर्क और कनेक्शन के लिए 
हाइड्रोजन सल्फाइड परीक्षण 


लागू नहीं 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
( Department of Consumer Affairs ) 


लागू नहीं 


09 जनवरी 
2023 


लागू नहीं 


आई एस 1885 ( भाग 67 ) : 1988 
इलेक्ट्रोटेक्निकल शब्दावली 
भाग 67 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के 
लिए यांत्रिक संरचनाएं 

राजीव शर्मा , वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण - I ) 
[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 495 / 2022-23 ] 


लागू नहीं 


09 जनवरी 

2023 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th December , 2022 

Ref : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 467 ) .– In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the 
Bureau of Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian 
standards , particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been 
established on the date indicated against it in third column . The particulars of the standards , if any which 
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5 

are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date 
indicated against them in the fifth column . 


SI 
No. 


( 1 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


( 2 ) 


IS 726 2022 

Galvanized Steel Buckets for General 
Use Specification 

( Third Revision ) 


IS 12030 : 2022 

Semi Acid Oil - Specification 

( First Revision ) 


IS 12039 2022 

Spent Bleaching Earth - Specification 
( First Revision ) 


IS / ISO / IEC 14443-3 : 2018 
Cards and Security Devices for Personal 
Identification - Contactless Proximity 
Objects 

Part 3 Initialization and Anti - Collision 


IS / ISO / IEC 14443-4 : 2018 

Cards and Security Devices for Personal 
Identification - Contactless Proximity 
Objects 

Part 4 Transmission Protocol 


IS 17003 ( Part 1 ) : 2022 / ISO / TS 80004-1 
: 2015 


Nanotechnologies - Vocabulary 

Part 1 Core Terms 
( First Revision ) 


IS 17003 ( Part 3 ) : 2022 / ISO / TS 80004-3 
: 2020 

Nanotechnologies - Vocabulary 


SCHEDULE 

Date of 

Establishment 


( 3 ) 


09 December 

2022 


09 December 
2022 


09 December 

2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 

2022 


09 December 

2022 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 

( 4 ) 


IS 726 1982 

Specification for Galvanized 
Steel Buckets for General Use 

IS B726 1982 


Galvanized Steel Buckets for 
General Use ( Bi - Lingual ) 


IS 12030 : 1986 

Specification for Semi - Acid 
Oil 


IS 12039 : 1986 

Specification for Spent 
Bleaching Earth 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS / ISO / TS 80004-1 : 2010 
Nanotechnologies - 
Vocabulary 

Part 1 Core Terms 


IS / ISO / TS 80004-3 : 2010 

Nanotechnologies - 
Vocabulary 


Date of 
withdrawal 


( 5 ) 


09 January 
2023 


09 January 
2023 


09 January 

2023 


ΝΑ 


ΝΑ 


09 January 
2023 


09 January 
2023 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 
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Part 3 Carbon Nano - Objects 

( First Revision ) 


IS 17003 ( Part 8 ) : 2022 / ISO / TS 80004-8 09 December 

: 2020 

2022 


Nanotechnologies - Vocabulary 

Part 8 Nano Manufacturing Processes 

( First Revision ) 


IS 17897 : 2022 

Stone - Polymer Composite Flooring Tiles 
and Planks Specification 


IS 17962 : 2022 / ISO 25841 : 2017 
Female Condoms Requirements and 
Test Methods 

( First Revision ) 


IS / ISO / IEC 18000-61 : 2012 

Information Technology Radio 

Frequency Identification for Item 

Management 


- 


Part 61 Parameters for Air Interface 
Communications at 860MHz to 960MHz 
Type A 


IS / ISO 22915-9 : 2014 

Industrial Trucks Verification of 


Stability 

Part 9 Counterbalanced Trucks 
with Mast Handling Freight Containers 
of 6 m ( 20 ft ) Length and Longer 


ISO 22915-11 : 2011 
Industrial Trucks Verification of 
Stability 


Part 11 Industrial Variable - Reach Trucks 


IS / ISO 22915-15 : 2020 
Industrial Trucks Verification of 


Stability 

Part 15 Counterbalanced Trucks with 
Articulated Steering 


IS / ISO 22915-17 : 2020 

Industrial Trucks Verification of 


Stability 

Part 17 Towing Tractors , Burden and 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 

2022 


Part 3 Carbon Nano - Objects 


IS / ISO / TS 80004-8 : 2013 

Nanotechnologies - 

Vocabulary 


Part 8 Nanomanufacturing 

Processes 


ΝΑ 


IS / ISO 25841 : 2014 
Female Condoms 
Requirements and Test 


Methods 


ΝΑ 
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ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


09 January 

2023 


ΝΑ 


09 January 
2023 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 
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16 


17 


18 


19 


20 


21 


Personnel Carriers 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IS / ISO 22915-20 : 2008 

Industrial Trucks - Verification of 
Stability 


Part 20 Additional Stability Test for 
Trucks Operating in the Special 
Condition of Offset Load , Offset by 
Utilization 


IS / ISO 31073 : 2022 

Risk Management - Vocabulary 


IS / IEC 60068-2-43 : 2003 
Environmental Testing 

Part 2 Tests Test Kd 

Section 43 Hydrogen Sulphide Test for 
Contacts and Connections 


IS / IEC 60512-1 : 2018 

Connectors for Electrical and Electronic 
Equipment - Tests and Measurements 
Part 1 Generic Specification 


IS / IEC 60512-1-2 : 2002 
Connectors for Electronic Equipment 
Tests and Measurements 

Part 1 General Examination 
Section 2 Test 1b : Examination of 
Dimension and Mass 


IS / IEC 60917-1 : 2019 

Modular Order for the Development of 
Mechanical Structures for Electrical and 
Electronic Equipment Practices 

Part 1 Generic Standard 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


09 December 
2022 


ΝΑ 


IS / ISO Guide 73 : 2009 
Risk Management 
Vocabulary 


IS 9000 ( Part 25 ) : 1980 
Basic Environmental Testing 

Procedures for Electronic and 
Electrical Items 


Part 25 Hydrogen Sulphide 
Test for Contacts and 
Connections 

IS 9001 ( Part 6 ) : 1980 
Guidance for Environmental 
Testing 


Part 6 Hydrogen Sulphide Test 
for Contacts and Connections 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS 1885 ( Part 67 ) : 1988 
Electrotechnical Vocabulary 
Part 67 Mechanical Structures 
for Electronic Equipment 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


ΝΑ 


Digitally signed by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date : 2022.12.22 14:23:30 +0530 


09 January 
2023 


7 


09 January 

2023 


ΝΑ 


ΝΑ 


RAJEEV SHARMA , Scientist F & DDG ( Standardization - I ) 

[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 495 / 2022-23 ] 


09 January 
2023 


